Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 125 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 12 
Jogo: Votuporanguense X Francana 
Data: 31/08/2024 Horário: |18:00 | Estádio: | Arena Dr. Plínio Marin / Votuporanga 
Arbitragem 
Arbitro: Renan Pantoja de Quequi 
Arbitro Assistente 1: Rafael Tadeu Alves de Souza 
Arbitro Assistente 2: Gabriel Rodrigues Santos 
Quarto Arbitro: Humberto Jose Junior 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 17:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 19:04 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 17:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 19:04 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 18:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 19:06 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 18:51 Acréscimo: | 6 min Término 2º Tempo: | 19:55 Acréscimo: | 4 min 


Resultado do 1º Tempo: 


0x0 


Resultado Final: 2 X 0 


Votuporanguense 
i Nome Completo do Jogador 
João Paulo Borges Sales 


| T/R PA 


=] 


Relação de Jogadores 


563275/24 


Registro l | E 


z 


Francana 
Nome Completo do Jogador 
Vinicius Cima de Souza 


| T/R P/A | Registro 
564416/24 


+“ 


1 1 
2 | Vinicius Henrique Baracioli Macie T P | 537784/24 2 | Pedro Canuto Cunha T P | 564494/24 
3 | Carlos Eduardo Silva Amorim T P | 566177/24 || 3 | Victor Hugo Lima Rodrigues Doming T P | 564422/24 
4 | Leonardo Paraiso de Almeida T P | 562389/24 4 | Hercules Bispo dos Santos T P | 564430/24 
5 | Jonatas Barbosa Rodrigues T P | 562616/24|| 5 | Pedro Policarpo Oliveira T P | 564482/24 
6 | Frank Henrique Pena de Oliveira T P | 537794/24 6 | Luan Henrique Silva Ferreira T A | 494788/22 
7 | John Adams Egito da Silva T P | 563312/24 7 | Enilton Ribeiro Torquias T P | 569203/24 
8 | Igor Henrique Pimenta da Silva T P | 563324/24 8 | Vinícius de Oliveira Valério T P | 564491/24 
9 | Danilo Mariotto dos Santos T P | 565586/24|| 9 | Breno Augusto da Silva T P | 564427/24 
10 | Renato Escobar Baruffi T P | 563303/24| | 10 | Lucas Oliveira de Paula T P | 564420/24 
11 | Wendel Rosas Nogueira Junior T P | 569287/24 || 11 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato T P | 564618/24 
12 | Gabriel Barbato da Silva R P | 562394/24 || 12 | Michel Fortunato Coutinho R P | 533966/23 
13 | Felipe Correa Costa R P | 563320/24 || 13 | Victor Garcia Alves R P | 564417/24 
14 | Guilherme Augusto Vitor Martins R P | 563273/24 | | 14 | Hugo de Sousa Rosa R A | 494957/22 
15 | Luiz Felipe Santos da Cruz R P | 563322/24 | | 15 | Itallo Luiz Gomes Silva R A | 542314/24 
16 | Reinaldo Junio Guimarães Rodrigue R P | 563300/24 | | 16 | Dener Anunciato de Castro R P | 564428/24 
17 | Luiz Fernando Venâncio R P | 562392/24 | | 17 | João Victor Nascimento dos Santos R P | 573801/24 
18 | Gabriel da Silva Moyses R P | 562543/24 | | 18 | Francisco Rikelme Alves da Cunha R P | 564623/24 
19 | Orlando Jose dos Santos Junior R P | 573738/24 | | 19 | Victor Hugo Borgheti R P | 564424/24 
20 | José Vinicius dos Santos Silva R P | 563284/24 | | 20 | Bruno Henrique Silva Melo R P | 573795/24 
21 | Hugo Costa Saramella de Oliveira R P | 565542/24 || 21 | Gabriel Correa Vitoriano R A | 477228/22 
23 | Caio Callyman Muniz de Sousa Cane R P | 563316/24 || 22 | Diego Pablo Neves R | A | 49495622 
25 | Gabriel Baroosa Rapchan R P | 562387/24 | | 25 | João Pedro da Silva R P | 564418/24 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Técnico 


Votuporanguense 


Rogerio Correa de Oliveira 


Comissão Técnica 


Técnico 


Francana 


Auxiliar Técnico 


Jean Francisco Rodrigues 


Auxiliar Técnico 


Luis Gustavo Silva 


Médico 


Massagista 


Flávio Augusto Pastore 


Victor Feitosa de Sousa 


Médico 


Massagista 


Alexandre Luiz Marques Reis 


Higor Gabriel Gilabel de Sousa 


Preparador Físico 


Diogo Augusto Oliveira Fernandes 


Preparador Físico 


João Victor de Assis Gonçalves 


Treinador de goleiro 


Vhenycius Aparecido dos Santos Zarp... 


Treinador de goleiro 


Marcelo Muniz Matos 


Substituições 


Equipe Entrou Tempo 1T/2T 
Votuporanguense 4 | Leonardo Paraiso de Almeida 13 | Felipe Correa Costa 45:00 1T 
Votuporanguense 11 | Wendel Rosas Nogueira Junior 20 | José Vinicius dos Santos Sil... 65:00 2T 
Votuporanguense John Adams Egito da Silva 19 | Orlando Jose dos Santos Juni... 65:00 2T 
Votuporanguense Vinicius Henrique Baracioli ... 15 | Luiz Felipe Santos da Cruz 65:00 2T 
Votuporanguense Danilo Mariotto dos Santos 18 | Gabriel da Silva Moyses 79:00 2T 
Francana 11 | Luiz Gustavo Tsuchiya Gnoato 17 | João Victor Nascimento dos S... 55:00 2T 
Francana Enilton Ribeiro Torquias 19 | Victor Hugo Borgheti 65:00 2T 
Francana Breno Augusto da Silva 21 | Gabriel Correa Vitoriano 65:00 2T 
Francana 10 | Lucas Oliveira de Paula 18 | Francisco Rikelme Alves da C... 65:00 2T 
Francana Pedro Policarpo Oliveira 16 | Dener Anunciato de Castro 79:00 2T 


Equipe 


Gols 
Nome do Jogador 


Tipo 


Votuporanguense 20 


José Vinicius dos Santos Silva - (Bala) 


NR 


Tempo 
71:00 


2T 


Votuporanguense 18 


Gabriel da Silva Moyses - (Gabriel) 


PN 


90:00 


2T 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Fal 


ta 
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Advertências 


Tempo 


1T/2T 


Votuporanguense 3 | Carlos Eduardo Silva Amorim 40:00 1T 
Motivo:Por atitude antidesportiva, por chutar a bola em direção ao banco adversário após o árbitro ter apitado uma falta. 
Francana 4 | Hercules Bispo dos Santos 89:00 2T 


Motivo:Por bloquear a bola com o braço impedindo um ataque promissor. 


AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 


Expulsões 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido substituições, atendimento médico e transporte dos atletas lesionados. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Bruno Neder Figueira da Costa - CRM:23202 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Informo que aos 41min de jogo a ambulância adentrou ao campo para atendimento e remoção do atleta de n.04 Sr. Leonardo Paraiso de 


47min retornando aos 55min. Permanecendo no estádio a U.T.I móvel. 


Almeida da equipe Clube Atlético Votuporanga Ltda. Deixando a partida paralisada por 5min. A ambulância de remoção saiu do estádio aos 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 
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